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LES ROSES. 


ROSA INDICA 

Pannosa. (Voyez, ci-aprés, var. t.) 

LA BENGALE BICHONNE. 

DESCRIPTION. 

Cette varióte, trés-commune chez nos pépiniéristes, est connue 
sous les noms différents de Bengale guenille; Berigale pourpre 
panachée; Bose bichonne; Bengale a odeur de cannelle. Ses fleurs 
di me couleur pourpre panachée de nuances plus pales, oífrent 
des pétales concaves, írisés, chiffonnés, ou de diverses autres 
formes d’un ensemble agréable: elles donnent, mais seulement 
au moment oü elles sépanouissent, une odeur de cannelle trés- 
prononcée. Larbuste ne s’éléve guére qua un pied et demi; íl 
a été obtenu de semis, il y a une douzaine dannées, par 
M. Gauche, jardinier- fleuriste á Paris; et cest lui qui la in- 
troduit dans les pépiniéres étrangéres. 

Nomenclature des varict¿s du groupe des Bosiers des Indes, vulgcu- 
remerit Rosiers de la Chine ou du Bengale. 

r. indica:. 

IIcb Rosee, semper ant soepeflorentes, naturalem sectionern efficiunt \° foliolis diver sis, 
simpliciter serratis, hcisi rninoribus, ¿rnpari majori; a° leicinus calycinis ante anthesin de- 
flexis; 3 o staminibus elongatis, subcontorlis, inflexis. 

Groupe des Rosiers des Indes. 

Nous avons réuni en une seule section, sous la dénomination de Rosiers des ludes, non- 
seulement les varietés connues de l’espéce Índica, mais encore plusieurs individus qui en 
avaient été séparés conime des espéces distinctes (voir tome I er fie cet ouvrage, page 49), 
convaincus que nous sommes, d’aprés des semis assidus, réitérés plusieurs fois depuis 
Pannée 179B, que ces prétendues espéces sont des variétés du type primitif, lequel se 
trouve dans le R. Indica de Linnií. 

* Fleurs pourpres. 

a. R. Indica Linneaíta. (N.) R. Índica. Redouté, Roses, vol. 1 , p. et fig. 49 - Le 
Rosier des indes de Linné. 

b. R. índica Linneana grandidenta. (N.) Sous-variété á dents des folióles trés- 
écartées. Le R. des Indes a grandes dents. 








































































